WITOLD GLEBOCKI 


syn JOZEFA Doliwy i ANNY ESTERY z hr. Szembeków GLEBOCKICH, 


ukonezony Technik, 


zmarł w Chrzanowie, po kilkoletnićj ciężkićj chorobie, dnia 8 Października 1885 r, majac lat 43, 
a pochowany na Cmentarzu krakowskim dnia 11 Października 1885 r. 


Za duszę Jego odprawionćm zostanie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele Archiprezbyteryalnym Najświetszćj Maryi Panny, we Wtorek dnia 27 Października b. r. 
o godzinie 10 rano, 


na które Rodzina zmarłego, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


